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1. INFORMACJE OGOLNE 


Niniejszy katalog roznicowy dotyczy samochodow gasniczych 2UK (rys. 1.1). Jest przystosowany 
do wykonywania mikrofisz. Wykaz odmian tych samochodow podano w tablicy 7.1 (str. 6) 

W samochodach gasniczych jest stosowany tylko siinik benzynowy S-21 (z uwagi na tatwiejszy 
rozruch w niskich temperaturach otoczenia). 

Zespoty wspolne (podwozia) podano w katalogu podstawowym samochodu 2UK. 

Samochody gasnicze sa prgdukowane na bazie odmiany A06B — ZUK furgon. S3 przeznaczone 
do gaszenia matych pozarow i prowadzenia rozpoznania ppoz. 



Rys., 1.1 


2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU I JEGO GLOWNYCH 
ZESPOLOW 

Numer identyfikacyjny samochodu wg ZN-87/MHiPM/06-03293 podano na tabliczce znamionowej 
(rys. 2.1), umieszczonej na podstawie fotela kierowcy (rys. 2.2). Numer ten jest jednoczeSnie 
numerem podwozia. 

Przyktad oznaczenia 

Numer samochodu SUL01511BH0479692 


Polska 


L — Lublin 

015 — typ samochodu (A15C) 


B — uktad napsdowy (skrzynia trzybiegowa) 

H — rok produkcji 1987 
1 — rodzaj silnika (benzynowy S-21) 

1 — odmiana podstawowa silnika 

0479692 — kolejny numer produkcyjny i podwozia 

Numer podwozia umieszczono na prawej podtuznicy ramy tuz za przedniq poprzeczfcq (rys. 2.3). 
Numer silnika, np. 21*1028564, wybito na lewej stronie kadtuba obok aparatu zaptonowego 
(rys. 2.4). 

Numer nadwozia, np. 015*1*0648752, umieszczono na belce gbrnej kabiny (rys. 2.5), ktdrego 
cztony oznaczaja: 

015 — odmiana nadwozia A15C 
1 — rodzaj silnika (benzynowy S-21) 

0648752 — kolejny numer produkcyjny nadwozia 



Rys. 2.1 








3. ZAMAWIANIE CZ^SCI ZAMIENNYCH 


Zamawianie czpsci powinnc sie odbywac wg nast^pujgcych zasad. 

— odbiorcy zagraniczni sktadajg zamowienia w Przedsipbiorstwie Handlu Zagrameznego 
Przemystu Motoryzacyjnego POLMOT, ul Stalingradzka 23, 00-983 Warszawa, POLSKA, 
odbiorcy krajowi — w Przedsigbiorstwie Techniczno-Handlowym POLMOZBYT, 

Centralna Baza w lublinie, ul. Metgiewska 11, 20-950 Lublin, ktore prowadzi sprzedaz 
samochodow 2l)K i czpsci zamiennych. 

Aby otrzymac wlasciwe cresr.i zamienne, w zamcwiemu nalezy podac: 

a) numer katalogowy czpsci. na podstawie ktorego nastgpi dostawa, 

b) petna nazwp czpsci wg kataiogu, 

c) zqdanp liczbp czpsci 

W przypadku wgtpliwym nalezy podac dodatkowo numer produkcyjny silnika lub numer 
podwozia, do ktorego zamawia sip dang czpsc zamienng. 

4. WSKAZOWKI DOTYCZACE U2YTK0WANIA KATALOGU 


Aby ustalic wtasciwe nurnery czpsci zamiennych zawartych w niniejszym kataiogu, na 
postuzyc sip: 

a) wykazem czpSci zamiennych, 

b) tablicami rysunkowymi. 

W tablicach rysunkowych przedstawiono graficznie czpsci zamienne oznaczone kolejn 
numerami. Wtej samej tablicy, z prawej strony znajduje sip wykaz czpsci zespotu, sktadajpcy 
z kolumn: nr pozycji, nr czpSci, nazwa czpsci oraz liczba sztuk w zespole. 

U gory tablicy, w lewym rogu znajduje sir? rubryka zawierajpca nazwp zespotu i informacjp 
jakiego typu samochodu wchodzi zespot. Brak takiej informacji oznacza, ze zespot wchc 
w sktad kazdej odmiany samochodu. W prawym gornym rogu umieszczono numer tablicy, 
i miesipc wydania oraz adres pola mikrofiszy — rezerwa (np. E-6). 






Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej — zespotu (np. 37.22) dla wit?kszosci 
tablic. U dotu tablicy znajduje sig rubryka dotycz^ca wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, 
termin ich wprowadzenia i stopnia zamiennodci cz^sci. 

Aby uproscic tablice rysunkowe, nie uwzglgdniono w nich n.ektorych cztjsci. Przykladowo, 
w tablicy narysowana jest czgsc prawa, a lewej synnetrycznej me narysowano, lub na tablicy 
narysowano jedn^ podktadkt? regulacyjnq, podczas gdy na wykazie cze?sci jest kilka rozmgcych 
si ? migdzy sob£* gruboscig, lub nadwymiarem dla celow remontowych. 

We wszystkich wymienionych przypadkach cz<?sci te wyst?puj4 pod tym samym numerem 
pozycji. 

5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU 

W miar§ wprowadzama do samochodu zmian konstrukcyjnych przewiduje sie aktualizacj<? 
katalogu przez nanoszenie zmian w tablicach lub opracowanie nowych tablic. 

Zmiany do katalogu s<* podawane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym raz w roku, co 
najmniej 6 miesigcy przed wprowadzeniem do samochoddw zmian konstrukcyjnych. 

Biuletyn zawiera na wstgpie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem 
terminow realizacji. Wprowadzenie zmian w tablicy b<?dzie oznaczane i wpisywane w rubryke; 
u dotu tablicy wg nizej podanych przyktadow: 

K03-5101029 = K03-5101030 — cz<?sci wspotzamienne, 15-4005121 = (15-4005119) + 

(15-4006033) — czQSd 15-4005121 zastgpiono dwomaczgdciami zamiennymi. W tablicach ujgtych 
w Biuletynie Intormacyjnym podano termm lub numer produkcyjny podwozia samochodu, od 
ktorego obowiqzuje cz«?sc nowa lub zmieniona, stopien zamiennosci tych czgsci, oraz datg 
aktualizacji tablicy. . . 

Dla utrzymania dobrego stanu technicznego samochodu nalezy korzystac z orygmalnych czgsci 
zamiennych, rozprowadzanych przez centrale handlowe lub sklepy POLMOZBYTU. 

6. REGENERACJA CZ^SCi ZAMIENNYCH 

Z uwagi na trudnosci nabycia wielu cz^sci zamiennych nalezy stosowac w szerokim zakresie 
regeneracjs, przeprowadzanq przez Zaktady Specjalistyczne i Pahstwowe Osrodki Maszynowe 
(POM). Wykaz cz<?sci przeznaczonych do regeneracj. melody przemystowss podano w katalogu 
podstawowym samochodu 2.UK. Przy prawidlowo prowadzonej regeneracji czgdci osiggaj^ 
zywotnosc zblizong do zywotnodci cztjdci oryginalnych przy czyrn cena cz^dci regenerowanych 
stanowi ok. 70% wartosci cz^dci nowych. 

7. WYKAZ OOMIAN SAMOCHODOW 

Fabryka produkuje nastqpujqce odmiany samochoddw gadniczych 2UK. 

Nazwa Oznaczenie _ bwagi _ 

A15C z motopompg __ 

A151C z autopomps wyposazony w zbiornik wody 400 dm 3 

A 1511 odwietleniowy bez motopompy i autopompy 

A1520C dla WRL z motopompy _ 


W odmianach samochoddw dla odbiorcdw zagranicznych wprowadzono niewielkie zmiany 
konstrukcyjne. W oznaczeniu tych samochoddw dodano wyrdznik kodu kierunku eksportu, 
np. A1520C — samochdd dla Wqgier. 

jvlizej podano wyrdznik kierunku eksportu samochoddw dla poszczegdlnych odbiorcdw: 


Wyrdznik 

Odbiorca 

Uwagi 

10 

CSRS 


20 

Wqgry 


30 

eksport — standard 


32 

Bulgaria 


33 

ZSRR 


40 

eksport — tropik 


8. WYKAZ TABLIC 

Tablica 

Nazwa | 

37.19 

Reflektory przeciwmgtowe 


37.22 

Lampy btyskowe LBX-1 


37.25 

Odtacznik akumulatordw, przetqczmk napigcia i przewody l 

37.26 

Akumulatory i przewody 


37.27 

Sygnaty dwutonowe, syrena alarmowa i 

40.00 

Wyposazenie gadnicze (A15C) 


40.01 

Wyposazenie gadnicze (A151C) 


40.04 

Zbiornik na wod$ (A151C) 


40.05 

Uchwyty zbiornika (A151C) 


40.07 

Uchwyty sprzptu gadniczego (A151C) * 

40.09 

Prowadnice motopompy i poiemnik 

* 

40.10 

Uchwyty sprzqtu gadniczego (A15C 

) 1 

40.11 

Prowadnice drabin i uchwyty w$zy (A15C) 

40.22 

Autopompa A2/12 i przewody 


50.07 

Nadwozie 


63.00 

Sciana tylna dolna 


68.04 

Kanapa (A15C) 


68.09 

Straponten (A151C) 



























AKUMULATORY I PRZEWODY 



1987-12 






















UCHWYTY ZBIORNIKA (A151C) 


























1987-10 



1 _ _ L 


Poz. 

Nr cz^cl 

Nazwa czqSci 


35 

14.6.16.710.0 

Walek nap^do 


M 

15-2603114 

Zderzak prze 


37 

15-2003115 

Zderzak prze 


38 

15-2803122 

Wspornik zde 


39 

17-2803022 

Wspornlk zde 


40 

12164711 

Nakrqtka (Ml 


41 

PN-78/M-82005 

Porikladka Z1 


42 

15-4022019 

Podkladka 


43 

15-4022023 

Sruba 'speeja 


44 

15-2803210 

Zabezpieczen 


45 

51.24.01.00.13- 

Panewka lozy 


46 

PN-72/H-86964 

Pierscieri us 


47 

ZN—69/1147—0191 

Tuleja’ 10H0 


48 

PN-64/M-73093 

Pierscien us 


49 

PN-64/M-73093 

Pierdcien us 


50 

EMS-2A 

Szczotkotrzy 


UWAGI. 



1. 

Poz. 11^-14 sluZ^ do me 
i obrotomierza poz. 1C 

l w skrzynce ws 


2. 

Poz. 38r41 sluZ? do mocowania zderza 


3. 

Poz. 45t50 s§ czg$ciarr 

i zamiennymi 


4 ' 

Poz. 45?49 zamawiad w 
- Ostrzeszow. 

SFUP - Swidnic 











NADWOZIE 


1987-09 



24 

25 

26 

27 

28 

30 

30 

31 

32 
■ 32 

33 
. 33 

37 

38 

39 

40 

41 

43, 

45 

46 

47 

48 

49 

49 

50 

51 

51 

52 

52 

53 
53 


PN-85/M-82211 

PN-85/M-82505 

105-5000015 

TKS-51 

PN-79/M-83104 

PN-77/M-82008 

K03-5101032-1 

K03-5101031 

PN-79/M-83106 

K03-5101030-1 

K03-5101029-1 

K03-5101064* 

K03-5101C23 I 

17-3001032 

PM-78/M-82005 

PN-76/M-82001 

K03-5001016 

K03-5001018 

K03-5001020 

PN-85/M-82242 

PN-76/M-82406 

PN-76/M-024O6 

PN-59/M-82030 

LD3-85Q1032 

L03-8501031 

15-8501040 

L03-8501017 

15-6501033 

17-5100062 

17-5100063 

L03-8502116 

] 5-8504090 

L03-8504090 

15-8505090 

L05-8504090 


Wkr^t M6X20-4.8-B 
Wkrpt 4<20-K I .:,7 
ObrzeZe stopnia 
Przelotka rury wl 
Wkrpt AGb 3,9x19- 
Podkladka spr^zys 
Obrzeze podnozka 
Obrzeze podndzka 
Wkr^t AGb3,9x19-8 
Obrzeze stopnla p 
Obrzeze stopnia 1 

LiStwa ochronna s 
Nakr^tka specjaln 
Podkladka 13-Fe/Z 
Zawleczka S-Zn-J, 
Miseczka 

Podkladka gumowa' 
Podkladka 
Sruba H12xl,25x35 
.Sruba M6x70-4.8-B 
Sruba M6x55-4,8-B 
Podkladka 6,5-Fe/ 
Uszczelka dolna 
Uszczelka gorna 
Blotnik tylny kpl 
Blotnik tylny 2 '* 
Blotnik tylny kpl 
Naroznik przedni 
Naroznik przedni 
Kolek swor?.nia 2j 
Poszycie naroznik 
Poszycie naroznik 
Poszycie naroznik 
Poszycie naroznik 























10. WYKAZ NUMER6W KATALOGOWYCH CZ5$CI ZAMIENNYCH 


Nr czQSci 

Tablica 

Nazwa 'CZgSe.1 

Nr cz^Sci 

Tablica 

Nazwa cz^Sci 

A03-2801100-11 

28.05 

Belka przedniego zawieszenia. 

K03-5101050 

40.07 

Przetyczka 

A03-2801155 

28.05 

Poprzeczka tylna mocowania silnika 

K03-5101064 

50.07 

Lgcznik fciany noSnej 

A03-2912622-1 

28.05 

Zderzak resoru tylnego 

K03-5109023-1 

50.07 

Listwa ochronna stopnia lewa 

A14-4005022 

40.10 

Wspornik lopaty kpl. 

K03-5109024-1 

50.07 

Listwa ochronna stopnia prawa . 

A14-4005035-1 

40.07 

Uchwyt stojaka hydrantowego kpl. 

K03-6107023 

50.07 

Uszczelka slupka drzwi kabiny 


40.10 

Uchwyt stojaka hydrantowego kpl. 

K03-8212030 

50.07 

Zderzak tylny. kpl. 

A14-4005040 

40.07 

Wspornik stojaka hydrantowago kpl. 

L0S-4-45 

37.27 

Uszczelka klosza 


40.10 

Wspornik stojaka hydrantowego kpl'. 

LBS-5-23 

37.27 

Lusterko kpl. 

A14-4005057 

40.10 

Nakladka strzemienia 

LBS-5—52 

37.27 

Podkladka (skdra 12*4x3) 

A14-4005060 

40.10 

Pasek kpl. 

LBS-5-53 

37.27 

Klosz 

A14-4005064 

40.10 

Uchwyt paska lewy 

LBS-5-043 

37.22 

Uszczelka klosza 

A14-4005065 

40.10 

Pasek kpl. 

LBS-5-044 

37.22 

Klosz 

A14-4005067 

40.10 

Uchwyt paska prawy 

LBS-5-048 

37.22 

Podkladka dociskowa 

AP-3 

40.00 

Aparat na spr^Zone powietrze 

LBS-5-045 

37.22 

Podkladka 

AP-3M 

40.01 

Aparat powietrzny oddechowy 

LBX-1-2-00 

3V 22 

Lampa blyskowa kpl. 

AP-3M 

40.06 

Aparat powietrzny oddechowy 

LfiX-l-08 

37.22 

Uklad elektronowy 

BXCJS40/10 

37.22 

Zarowka rurkowa 

L8X-1-018 

37.22 

Korpus lampy 

D17-20O2D5O 

40.09 

tancuszek zabezpieczaj^cy kpl. 

LBX-1-019 

37.22 

Sruba. dlawicy 

' D17-2802053 

40.09 

Haczyk. 

LBX-1-023 

57.22 

Podkladka 4 100/30 

D17-2B02090 

40.09 

Lancuszek kpl. 

LBX-1-024 

37.22 

Soczewka lamp/ 

EMS-2A 

40.22 

Szczotkotrzymacz 

L03-850002B 

50.07 

Podkladka sciany bocznej 

E539/III 

37.27 

Lampka kontrolna 

L03-8501017 

50.07. 

Blotnik tylny 

E539.0.06 

37.27 

Nakr^tka 

L03-8501031 

50.07 

Uszczelka gorria 

E539.1.00 

37.27 

Oprawka kpl. 

L03-8501032 

50.07 

Uszczelka dolna . 

KO3-5001016 

50.07 

Miseczka 

L03-8502047 

50.07 

. Pokrowiec lahcucha 

K03-5001018 

50.07 

Podkladka gumowa 

L03-8502051-7 

50.07 . 

Zapadka■zamka sciany tylnej 

K03-50Q1020 

50.07 

Podkladka 

L03-8502052 

50.07 

Ucho zaczepu lancucha 

KO 3-51010-29-1 

: 50.07 

Obrzeze stopn'ia lewe 

L03-8502056 

50.07 

Zderzak zamka Sciany tylnej 

KO3-5101030-1 

50.07 

Obrzeze stopnia prawe 

L03-8502082-1 

50.07 

Lancuch sciany tylnej 

K03-5101031-1 

50.07 

Obrzeze podnozka lewe 

L03-8502116 

50.07 

Kolek sworznia 

K03-5101032-1 

50.07 

ObrzeZe podnozka prawe 

L03-8503042 

63.00 

Poszycie wewn^trzne Sciany tylnej kpl. 

K03-5101049 

40.07 

Zaczep oslony silnika 

L03-8503052 

63.00 

Obrzeze poszycia wewn. Sciany tylnej 




Nr cz^dci 

Tablica 

Nazwa czgsci 


Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa czgSci 

L05-5000015 

50.07 

Obrzeie stopnia drzwi bocznych 


PW-52 

40.01 

Prgdownica 

L05-5000034 

50.07 

Prowadnik skrzydla gornego drzwi tylnych 


PWP-75 

40.00 

Prgdownica wodno-pianowa 

L05-6207023 

50.07 

Uszczelka slupka drzwi bocznych 


R-2432K 

40.00 

Radiotelefon 

L05-6301010-1 

63.00 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 



40.01 


L05-6305021 

63.00 

Zaczep rygla zamka 


Rc 12P 

40.00 

Larnpa akumulatorowa 

.L05-6307021 

50.07 

Uszczelka drzwi tylnych 


SW-41 

37.25 

Odl^cznik dwubiegunowy akumulatordw 

L05-850323B 

6300 

Plat tylny skrzyni ladunkowej 


I—5170 

37.25 

Przekaznik napigcia 

L05-8504090 

50.07 

Poszycie naroznika tylne prawe 


SI.24.00.00.00/0 

40.22 

Autopompa A?212 

MA-1M 

40.00 

Maska ochronna 


SI.24.01.00.13 

40.22 

Panew loZyska 

MA-1M 

40.01 

Maska ochronna 


TKS-51 

50.07 

Przelotka rury wlewowej zbiornika 

MS-2 

40.22 

Obrotomierz 


TKS-606 

63.00 

Zawiasa skrzyni ladunkowej 

MSS-1 

37.27 

Syrena alarmowa 


T-5.170 

40.22 

Przekaznik 

P61.06.00 « 

40.00 

Kosz do smoka 110 


U-151.300.30 

40.10 

Wkladka gumnwa typu A 

P61.10.00 

40.00 

Wgz ssawny 110 (dl. 2,5 mb) 



68.04 


P61.17.00 

40.00 

Plywak z zatrzasnikiem 110 


U-151.300.40 

40.07 

Wkladka gumowa typu 0 

P61.21.00 

40.00 

Rozdzielacz kulowy 75-52/75/52 



40.10 

Wkladka gumowa typu B 

P61.26.00 

40.00 

/ Zbieracz 2/75-110* 


Z-2414 

50.07 

Zaslepka 

P61.30.00 , 

40.00 

Prgdownica uniwersalna 52 


ZK-75-1.00 

40.04 

Zawor kulowy kpl. 

P61.37.00 

40.00 

Prgdownica zamykana 52 


0W-25 

40.00 

Prgdownica 

P61.41.00 

40.00 

Pr^downica zamykana 75 


003.002.048 

40.04 

Uszczelka 

P61.56..00 

40.00 

Wgt do-spalin (dl. 2 mb) 


03-8503817 

63.00 

Zawiasa skrzyni ladunkowej stala 

P61.50.00 

40.00 

Linka ft 10 (dl. 20 mb) 


057.20.09.91 

37.27 

Sygnal dzwigkowy niskotonowy 


40.01 



077-12V 

37.27 

Zestaw sygnalow dzwigkowych 

P61.80.00 

40.00 

Torba mechanika z narzgdziami kpl. 


06109.000.7 

37.19 ' 

Reflektor przeciwmglowy kpl. 

P61.83.00 

40.00 

Torba w^zowego z wyposazeniem 


0610.4.012.1 

37.19 

Przelotka 

P61.85.00 

40.00 

Klucz do Igcznikdw poZarniczych 


0610.8.074.3 

37.19 

Element opty.czny 

P62.50.00 

40.00 

Linka d 10 (dl. 2 m) 


06720.02.91 

37.27 

Sygnal dzwigkowy wysokotonowy 

PB-3105-003 

37.26 

Nakladka ochronna 


12-2801138 

28.05 

Tulejka zewn^trzna 

PS-1 

40.00 

Siodelko wgzowe 


12-2801139 

28.05 

Tulejka gumowa 

PS-2 

27.27 

Przemiennik sygnalow 


12-2801142 

28.05 

Tulejka odleglosciowa 

PW-25 

40.01 

Prgdownica 


12-2801143 

2^3.05 

Podkladka 

PW-52 

40.00 

Prgdownica 


15-2801809 

28.05 

Rama 






Nr cz§6ci 

Tablica 

Nazwa cz§6ci. 

Nr cz§6ci 

Tablica 

Nazwa czggci 

15-2803114 

40.06 

Zderzak przedni prawy kpl. 

15-4005090 

40.10 

Pasek mocowania siodelka 

15-2803115 . 

40.06 

Zderzak przedni lewy kpl. 

15*4005099 

40.07 

Opaska aparatu powietrznego 

15-2803122 

40.06 

Wspornik zderzaka wewn^trzny 


40.10 

Opaska aparatu powietrznego 

15-2803210 

40.06 

Palgk kpl. 

'15-4005115 

40.07 

Obejma 

15-3716011 

37.21 

Podkladka gniazda wtykowego 

15-4005116 

40.07 

Sruba oczkowa 

15-4000010 

40.00 

Bosak kpl. 


40.10 

Sruba oczkowa 

15-4000040 

40.00 

Oskard kpl. 


40.10 

Sruba oczkowa 

15-4000050 

40.00 

WgZ tloczny W-52 kpl. (dl. 20 mb) 

15-4005119 

40.07 

Nakladka gumpwa 

15-4000052 

40.00 

WgZ tloczny W-75 kpl. (dl. 20 mb) 


40.10 

Nakladka gumowa - 

15-4004064 

40.04 

Wspornik zaworu 

15-4005121 

40.07 

Nakladka gumowa 

15-4004080 

40.04 

tancuch pokrywy kpl. 

15-4005130 

40.07 

Wspornik gasnicy kpl. 


40.06 

tahcuch pokrywy kpl. 

15-4005135 

40.09 

Obejma 

15-4004110. 

40.04 

Zbiornik z wyposaZeniem kpl. 

15-4005136 

40.09 

Plytka obejmy 

15-4004120 

40.04 

Zbiornik na wodg kpl. 

15-4005150 

40.07 

Stojak prgdownicy DWP-75 z uchwytem kpl. ' 

15-4004i60 

40.04 

Zawor kulowy z krzywkg 


40.10 

Stojak prgdownicy DWP-75 z uchwytem kpl. 

15-4004170 

40.04 

Wspornik zaworu kpl. 

15-4005152 

40.10 

■ Stojak prgdownicy 

15-4005010 

40.04 

Uchwyt prgdownicy uniwersalny 

15-4005157 

40.10 

Wspornik mostka przejazdowego 

.15-4005023 

40.10 

Wspornik uchwytu kilofa i lopaty 

15-4005185 

40.10 

Uchwyt plywaka kpl. 

15-4005025 

68.04 

Uchwyt topora strazackiego kpl. 

15-4005186 

40.10 

Uchwyt plywaka 

15-4005026 

40.10 

Wspornik kilofa 

15-4005189 

40.10 

Zaczep plywaka 

15-4005030 

40.. 10 

Stojak prgdownic z uchwytami kpl. 

15t4005190 

40.07 

Podstawa gabnicy GPr6 

15-4005031 

40.10 

Stojak prgdownicy 

15-4005192 

40.07 

Podstawa gabnicy 

15-4005038 

40.10 

Kr^Zek ustalaj^cy prgdownicy 

15-4005195 

63.00 

Nakladka drzyii tylnych 

15-4005045 

40.10 

Wspornik smoka 

15-4005220 

40.06 

Kolek zabezpieczajgcy 

15-4005056 

40.10 

Strzemig rozdzielacza kpl. 

15-4005224 

40.06 

Hak 

15-4005068 

40.10 

Listwa mocujgca kanister 

15-4005230 

40.06 

Pojemnik na wgZe W52 

15-4005072 

40.07 

Szczgka uchwytu lomu 

15-4005250 

40.06 ’ 

Obejma kpl. 


40.10 

Szczgka uchwytu lomu 

15-4005259 

40.07 

Podkladka gumowa 

15-4005073 

40.07 

Podstawa uchwytu lomu 


40.10 

Podkladka gumowa 

15-4005085 

40.10 

Podstawa uchwytu lomu 

15-4005280 

40.06 

Pojemnik na w§ze W25 

40.10 

Wspornik mocowania siodelka 

15-4005310 

40.05 

Obejma kpl. 

15-4005088 

40.10 

Zaczep mocowania siodelka ■ 


40.06 

Obejma kpl. 




Nr czgdci 

Tablica 

Nazwa czgsci 

Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa czgsci 

15-4005510 

40.05 

Podstawa zbiornika 

15-4006053 

40.11 

SprgZyna zatrzasku 

15-4005516 

40.05 

Uchwyt kluSza 

15-4006054 

40.11 

ifczcrik ciggna kpl. 

15-4005517 

40.05 

Obejma podstawy 

15-4006087 

40.11 

Prowadnica wgza lewa 

15-4005518 

40.05 

Plytka 

15-4006093 

40.11 

Obejma bosaka kpl. 

15-4005522 

40.05 

Piytka 

15-4006094 

40.11 

Obejma bosaka 

15-4005524 

40.05 

Tasma mocujgca 

15-4006095 

40.11- 

Uszczelka 

15-4005526 

40.05 

Sworzen 

15-4006098 

40.11 

Diwignja kpl. 

15-4005528 

40.05 

Sworzen 

15-4006105 

40:11 

Pas lewy kpl. 

15-4005530 

40.05 

Sruba' 

15-4006109 

40:11 

Pas prawy kpl. 

15-4005531 

40.05 

Podkladka 

15-4006114 

40.11 

Nakladka 

15-4005540 

40.06 

Wgz ssawny kpl. 

15-4006116 

40.11 

Uchwyt paska kpl. 

15-4005550 

40.06 

Rura kpl. 

15-4009010 

40.09 

Pojemnik na wgze prawy kpl.- • 

15-4005560 

40.06 

WgZ do odprowadzania spalin 

15-4009011 

40.09 

Pojemnik na wgze lewy kpl. 

15-4005580 

40.07 

Obejma aparatu powietrza 

15-4009030 

40.09 

Pojemnik na wgze kpl. 

15-4005590 

40.07 

DZwignia kpl. 

15-4010005 

40.09 

Prowadnica motopompy kpl. 

• 15-4005595 

40.07 

Zawiasa 

15-4010010 

40.09 

Prowadnica stala kpl. 

. 15-4005598 ' 

40.07 

Hak mocowania aparatu powietrznego 

15-4010030 

40.09 

Prowadnica ruchoma kpl. 

15-4005600 

40.07 

Uchwyt mocowania agregatu AP-50 

15-4010060 

40.09 

. Podpora kpl. 

15-4005631 

40.22 

WgZ ssawny 

15-4010069 

40.09 

Sworzen zatrzasku 

15-4005670 

40.07 

Gniazdo zasysacza kpl. 

15-4010073 

40.09 

Dzwignia zatrzasku 

15-4005680 

40.07 

Kosz zbiornika kpl. 

15-4010075 

40.09 

Os podpory 

15-4006003 

40.11 

Prowadnica wgzy kpl. 

15-4010077 

40.09 ’ 

Listwa prowadnicy ruchomej 

15-4006006 

40.11 

Prowadnica drabin kpl. 

15-4010078 

40.09 

Listwa prowadnicy stalej 

15-4006033 

40.11 

Uszczelka 

15-4010080 

40.09 

Sworzeii zabezpieczajgcy kpl. 

15-4006034 

40.11 

Obejma drabin tylna kpl. 

15-4022010 

40.22 

Wspomik-autopompy kpl. 

15-4006035 

4Q.11 

Obejma 

15-4022019 

40.22 

Podkladka 

15-4006041 

40.11 

Tulejka gumowa 

15-4022022 

40.22 

Wspornik skrzynki wskaznikow. 

15-4006043 

40.11 

Ciggno z zatrzaskiem kpl. ■ 

15-4022023 

40.22 

Sruba specjalna 

15-4006044 

40.11 

Ciggno obejmy kpl. 

15-4022032 

40.22 

Sruba specjalna 

15-4006048 

40.11 

Tulejka zatrzasku kpl. 

15-4022040 

40.22 

tgcznik kompletny 

15-4006051 

40.11 

DZwignia 

i5-4022041' 

40.22 

tgcznik 

15-4006052 

40.11 

Nakrgtka oporowa 

15-4022049 

40.22 

Koncowka 




Nr czf^sci 

TabliCc 

Nazwa cz^sci 

Nr czgdci 

Tablica 

Nazwa czgdci 

15-4022052 

15-4022060 

15-4023010 

15-4023095 

15-4023120 

15-2000110 

15-5000111 

15-5000130 

15-5000133 

15-5000135 

15-5000136 

15-5000138 

15-6300017 

15-6305100 

15-6804070 

15-6804075 

15-6804090 

15-6804120 

15-6804150 

15-8101646 

15-8101647 

15-8101710 

15-8204020 

15-8204027 

15-8204028 

15-8204030 

■ 15-8204051 

15-8204053 

15-8204056 

15-8501033 

■ 15-8501040 

15-8504090 

40.22 

40.22 

40.22 

40.22 

40.22 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

63.00 

63.00 

68.04 

68.04 

68.04 

68.04 

68.04 

40.22 

40.22 

40.22 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

50.07 

Przewod monowakuometru kpl. 

Przewod manometru tloczny kpl. 

Skrzynka wskaZnikow kpl. 

Zl^czka redukcyjna M20xl,5 

Wspornik obrotomierza kpl. 

Podpora prawa kpl. 

Podpora lewa kpl. 

Stopien 

Oslona 

Podstawa stopnia 

Sprgzyna 

Plytka 

Skrzydlo dolns drzwi tylnych kpl. 

Zamek drzwi tylnych kpl. 

Pasek kpl. 

Hak paska 

Podstawa kanapy kpl. 

Poduszka kanap.y kpl. 

Oparcie kanapy kpl. 

Przewod ogrzewczy autopompy - wlotowy 

Przewod ogrzewczy autopompy - wylotowy 
'Konca&a oczkowa kpl. 

Oslona lamp tylnych prawa 

Podkladka gumowa 

Podkladka gumowa skosna 

Oslona lamp tylnych lewa 

Podkladka 

Podstawa oslony kpl. 

Oslona lampy blyskowej 

Blotnik tylny lewy kpl. 

Blotnik tylny prawy kpl. 

Narodnik tylny prawy 

15-8505090 

15-8507010 

15-8507021 

17-1311048 

17-1311049 

17-2803022 

17-3001032 

17-3703035 

17-3703036 

17-3703090 

17-3709010 

17-3721051 

17-3724060 

17-3724115 

17-3724116 

17-3724139 

17-3724141 

17-3724160 

17-3724161 

17-3724162 

17-3724163 

17-3737005 

17-3000824 

17-5000827 

17-5000828 

50.07 

62.04 

62.04 

40.09 

40.10 

40.10 

40.22 

40.22 

50.07 

37.26 

37.26 

37.25 

40.04 

37.27 

37.26 

37.26 

37.27 

37.25 

37.25 

37.25 

37.25 

37.25 

37.26 

37.27 

50.07 

50.07 

50.07 

NaroZnik tylny lewy 

Szyba okna bocznego 

Sznur uszczelki 

Sprgzyna napinajgca ta6m(= 

Sprgzyna napinaj^ca tasm§ 

Miseczka centrujgca spr^Zyng 

Wspornik zderzaka srodkowy 

Nakrtjtka specjalna 

Listwa mocowania akumulatora 

Plyta izolacyjna 

Wspornik mocowania odlgcznika akumulatorow 
i przelgcznika napigcia 

Wylgcznik plywakowy 

Wspornik sygnalow dwutonowych 

Przewod akumulator-rozrusznik 

Przewod akumulator-masa 

Przewod akumulator-odl^cznik 

Przewod odlgcznik-przel^cznik 
'Wigzka przewoddw 

Wigzka przewoddw przekaznika 

Przewod odlgcznik-wlaoznik napipcia 

Przewod odlgcznik~przeka2nik 

Przewod akumulator-odigcznik 

Lampa blyskowa 

Nadwozie samochodu pozarniczego kpl. 
wykonczone, z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatora 

Nadwozie kpl. wykonczone, z osprz^tem 
elektrycznym, bez akumulatora 

Nadwozie samochodu poZarniczego kpl. 
wykonczone, z osprzjgtem elektrycznym, 
bez akumulatora 





Nr czgsci 

Tablica 

Nazwa czgSci 

Nr czg6ci 

Tablica 

Nazwa czg6ci 

17-500835 

50.07 

Nadwozie samochodu’ pozarniczego kpl. 

4153626 

37.27 

Manipulator 



wykonczone, z instalacj? przystosowana do 

64-14567 

37.05 

Przelotka 



alternators,■bez akumuiacora 







75M-2501 

40.00 

Lopata 

17-5000887 

50.07 

Nadwozie gruntowane kpl. 

992273 

40.04 

Uszczelka czujnika poziomu paliwa 

17-5000888 

50.07 

Nadwozie samochodu poZarniczego kpl. 
gruntowane 

599.00.00 

40.22 

Przelgcznik autopompy 

17-5100062 

50.07 

Tlaroznik przedni pr-awy 

562.12.00 

37.25 

Wylgcznik napigcia 

17-5100063 

50.07 

NaroZnik przedni lewy 

14.6-16.710.0 

40.22 

Walek napgdowy autopompy kpl. 

17-7002020 

62.04 

Uszczelka okna bocznego 

12164711 

40.22 

Nakr?tka M10xl,25 , 

17-8503138 

63.00 

Plat tylny skrzyni ladunkowej 

18H0ZN-69/1147-0191 

40.22 

Tuleja 

18-6809010 

68.04 

Straponten kpl. 

642.32.024 ’ 

50.07 

Wieszak 


68.09 





18-6809050 

68.09 

Okucie strapontenu prawe kpl. 




18-6809051 

68.09 

Okucie strapontenu lewe kpl. 




18-6809056 

68.04 

Uchwyt strapontenu prawy 





68.09 





18-6809057 

68.04 

Uchwyt strapontenu lewy 





68.09 





19-2801196 

28.05 

Wspornik walu nppgdowego 




19-280119? 

. 28.05 

Poprzeczka walu nap^dowego 




19-2801315 

28.05 

Wspornik mocowania zderzaka 




1861723 

37.26 

Qslona zacisku akumulatora 




20-2801144-3 

28.05 





20-2801145-2 

28.05 





20-2902654 

40.09 

Zderzak wahacza przedniego zawieszenia 




25 

40.06 

Prgdnica zamykand 




293910-P 

40.09 

Nit drgzohy 




30-6106045 

40.09 

Sworzeh dolnej zawiasy 




30-8401901 

50.07 

Sruba prowadnika 




38082000 

40.00 

Przelacznik 110/75 




38083000'- 

40.00^ 

Przelgcznik 75/52 




385002000 

40.00 

Smok ssawny M0 




4028/02-016/0 

40.04 

Pokrywa 








11. WYKAZ CZ5$CI ZtACZNYCH wg PN I ZN 


Kiucz do Igcznikow 


Przelgczn'ik 

52/25 

75/52 


Zasysacz liniowy 


Agregat proszkowy 
AP-5Q 


Gasnica halonowa 

GH-2XS 

GP-6xS 


Stojak hydrantowy 


Mostek przejazdowy 
52x75x52 


Drabina nasadkowa 


PN-76/M-51024 


PN-77/M-51046 


PN-74/M-51073 


.PN-81/M-51202 


Drabina slupkowa skladana PN-71/M-51207 


40.04 

40.04 

40.10 


40.01 

40.01 


40.04 

40.04 


40. 01‘ 
40.01 


40.01 I 


Topor strazacki 


PN-85/M-51501 


Kiucz do hydrantu 
podziemnego 


Gniaz-do igcza instalacji 
elektrycznej 


PN-83/S-76055 


Kanister r 
20 dm 3 


Zawleczka 
S-Zn-l,6xl2 
S-Zn-1,6x14 
S-Zn-2xl4 


S-Zn-2xl8 
S-Zn-2,5x16 
S-Zn-2,5x25 
S-Zn-2,5x35 
S-Zn-3,2x25 


PN-76/M-82001 


Podkladka 

4.3- Fe/Zn9c 

5.3- Fe/Zn9c 

5.3- Fe/Zn9c 

6.4- Fe/Zn9c 


PN-78/M-82005 


40.07 

40.10 
40.07 

40.11 
50.07 
40.07 
63.00 
40.11 
28.05 
40.22 
50.07 


37.27 

37.27 

40.10 

68.04 

. 40 - 07 I 

| 40.22 | 


i| j Nazwa 

Tablica 

6,4-Fe/Zn9c 


40.09 



40.M 



40.11 



50.07 



68.04 

8,4-Fe/Zn9c 


28.05 



37,26 



40.. 04 



40.07 

40.10 

40.11 
50.07 

10,5-Fe/Zn9c 


2B.05 



40.05 



40:22 



63.00 

13-Fe/Zn6c 


50.07 

13-Te/Zn9c 


40.22 

Podkladka 

PN-78/M-82006 


8,4-Fe/Zn9c 


'40.11 

19-Fe/Zn9c 


40.11 

k 8,4-Cp 


40.22 

Podkladka 

PN-78/M-82007 


4,3-Fe/Zn9c 


37.27 

8,4-Fe/Zn9c 


40.07 

13-Fe/Zn9c 


40.05 

Podkladka spr^lysta 
Z4,l-Fe/Zn9c 

PN-77/M-82008 

37.27 



40.04 

Z5,l-Fe/Fg 


37.27 

Z6,1-Fe/Fg 


•37.25 



40.07 





Nazwa 

Tablica 

Nazwa 

Z6,1-Fe/Fg 

40.09 

M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c 


40.10 



40.11 

M6x3G-5,8-B-Fe/Zn5c 


: 16.07 

M8xl6-5,8-B-Fe/Zn5c. 


63.00 

M8x20-8,8-B-Fe/Zn5c 


68.04 

Sruba ■ 

Z6,l-Fe/Zn9c 

40.07 

M6x30-3,6-Fe/Pb5c 


40.22 


Z8,2-Fe/Fg • 

37.26 

Nakrgtka 


28.05 

H6-5-B-Fe/Zn5c 


37.27 

. Nakr^tka 


50.07 

M4-5-B-Fe/Zn5c 


63.00 

M5-5-B-Fe/Zn5c 


68.04 


8,2-F//Zn9c 

68.09 



40.22 

M6-5-B-Fe/Pb5c 


28.05 

M6-5-B-Fe/Zn5c 

Z10,2-Fe/Zn9c . 

63.0Q. 


Z10,2-Fe/Fg 

37.27 


Z12,2-Fe/Fg 

28.05 



40.09 


Podkladka PN-59/M-82030 



6,5-Fe/Zn?c 

50.07 


Sruba PN-85/M-82101 


i 


M10x80-5,8-B-Fe/Zn5c 

M6x40-5,8-B-Fe/Zn5c 

40.05 

40.22 

Sruba 

PN-85/M-82105 


M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c 


37.25 

M6xl6-5,8-B-Fe/Zn5c 


40.09 



40.10 





MB-5-B-Fe/Zn5c 







50.07 

-50.07 

40.05 



50.07 

-50.07 

40.05 

8x45/39-Fe/Zn6c 

’8x45/41-Fe/Zn6c 
8x50/44-Fe/Zn6c 


PN-64/M-82439 


10x70/66-Fe/Fg 



40.10 

Wkr^t do blachy 

PN-79/M-83104 

PN-85/M-82501 

40.04 

AGb 3,9xl3-Fe/Zn6c 
AGb 3,9xl9-Fe/Zn6c 



40.05 

Wkri=t do blachy 

PN-79/M-83106 

PN-85/M-82504 

68.09 

AGb 3,9xl3-Fe/Zn6c 



40.10 



PN-85/M-82505 


AGb 3,9xl9-Fe/Zn6c 



40.05 

Zarowka 

PN-78/E-85101 


40.10 

T8/2 12V 2W BA9s 



68.04 

Wgz do wody 

PN-75/C-94250.31 


63.00 

25x4 

L 


40.10 

Wgz ssawny 

PN-75/C-94250.50 1 

PN-70/M-82956 

40.09 

I 50 


Zarowka 

BN-78/3061-25 

PN-82/E-83001.3 

37.26 

H3-12V 55W/PK-22-S 


PN—79/M—83115 


Oslona 

BN-82/3687-27 


'■50.07 

C20/30 


PN-63/M-83002 


Kanister . 

BN-71/6411-02 


40.07 

20 dm 3 



40.-10 

Wgz tloczny 

BN-77/759B-14 


40.11 

Wu-52 (dl. 2 m) 



40.11 

Wu-52 (dl. 15 m) 






Nazwa 

Tablica 

Nazwa 

Tablica 

Nazwa 

Tablica 

Wu-25 (di. 20 m) 

40.01 





Nakr^tka skrzydelkowa ZN-66/WM30-5 

M8-Fe/Zn6c 

37.26 





Odlgcznlk akumulatora BN-82/368B-06 

SW-40M 

SW-41 

37.05 

40.22 





Motopompa ZN-71/MPM/29-24087 

poZarnidza 

M8/8E typ P05-321 

40.00 





CiSnieniomierz PN-83/M-42305 

MW100KTT'l,6/-0,l+0,15MPa/15 

MW100KTT 1,6/0-2,5MPa/W 

40.22 

40.22 





PierScien uszczelniajgcy PN-64/M-73093 

16x3 

36x3 ' 

40.22 

40.22 





PierSciefi uszczelnlajgcy PN-72/M-86964 

A30x42x7 

40.22 
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